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Słuchacz Medycyny— Assystent przy Katedrze Anatomii patologicznćj, 


po trzechmiesiecznéj dolegliwćj słabości, opatrzony $$. Sakramentami, zasnął w Panu w 23 roku życia dnia 24 Lutego 1871 r. 
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W nieukojonym żalu pogrążeni rodzice wraz z rodzeństwem zmarłego zapraszają Kolegów, Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie 


zwłok z Zakładu klinicznego w dniu 26 t. j. w Niedzielę o godzinie 3ciéj po południu wprost na cmentarz. 


Drukarnia Uniwersytecka 1871. 


